Mgr Andrzej Siedlecki 


zmari dnia 30 sierpnia 1945 r. w Meppen. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie 


w sobotę dnia 13 października 1945 r. o godzinie 8 rano w kościele 
Najśw. Marii Panny, przed Oitarzem Pana Jezusa Ukrzyżowanego 


o czym zawiadamia: 
Rodzina. 


Zakład pogrzebowy „CONCORDIA“ 
JANA WOLNEGO Drukarnia Związkowa w Krakowie, Mikołajska 12 
Kraków, pl. Szczepański L. 2 — Telefon 555-67 


